Józefa Schrinnerowa, 


zdomu de Mol, 


Lona profesora, 


zmarla na dniu 1. Grudnia 1863 o godzinie 6. wieczór, po długich cierpieniach 
w 43. roku życia swego zaopatrzona śś. Sakramentami. 


W smutku pograzony maż wraz z czworgiem małoletnych dzieci z 
pogrzebowy, który się odbędzie we Czwartek dnia 3. b,m. o godzini 
wrynku na cmentarz Łyczakowski. 


aprasza krewnych i znajomych na obrzed 
e 3. po polucniu z domu pod I, 178 m. 


Lwów dnia 2, Grudnia 1863. 


Z drukarni M. F. Poremby. 


